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MANUAL DEL PROPIETARIO 
Favor de leer antes de utilizer el 
equipo. 


Reloj Alarma Parlante 


© 

RadioShacke 




CARACTERISTICAS 


Su Reloj Alarma Parlante de RadioShack 
combina un diseno simple con tecnologia 
avanzada. Sus caracteristicas incluyen: 

LCD (Pantalla de Cristal liquido) - le permite 
leer la hora actual, bora de la alarma e 
iconos de funciones. 

Snooze de 10 Minutos - para que pueda 
descansar otros 10 minutos. 


Iconos de funciones -aparecen en la 
pantalla para hacerle saber cuando la alarma 
esta encendida, cuando Snooze esta 
encendido, y cuando el reports de cada hora 
esta encendido. | 
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RadioShack es una marca registrada usada por 
Tandy Corporation. 


Reporte cada hora - anuncia cada hora. 

Sonido de Tres Alarmas- para que pueda 
seleccionar uno de tres sonidos para la 
alarma; un bip rapido, un cucu o un gallo. 

Pantalla con luz trasera- la pantalla se puede 
lluminar para ayudarle a leer en la oscuridad 
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INSTALANDO LAS BATERIAS 


Su Reloj Alarma Parlante requiere dos 
batenas AA (3 V cc)(no incluidas) para 
energfa. Para el mejor desempeno y vida 
mas larga, le recomendamos baterias 
alcalinas de RadioShack. 

Precauciones: 

Utilice solo baterias frescas, del tamafio 
requerido y tlpo recomendado. 

No mezcle baterias viejas y nuevas, 
diferentes tlpos de baterias (estandar, 
alcalina o recargable), o baterias recargables 
de diferentes capacidades. 
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Siga estos pasos para instalar las baterias. 

1 . Deslice la cubierta del compartimiento 
de la baterla en la parte trasera del reloj 
en la direccibn de la flecha para 
removerla. 



2. Coloque las baterias en el 
compartimiento como lo Indican los 
simbolos de polaridad (+ y -) marcados 
dentro. 

3. Vuelva a colocar la cubierta. 
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Notas: 


• Cuando instale baterias nuevas, el reloj 
inicia a las 12:00 am. 

• Si no aparece nada en la pantalla, 
asegurese de que las baterias sean 
frescas e instaladas adecuadamente. 

Si la pantalla empieza a oscurecerse, los 
sonidos de voz o de la alarma se 
distorsionan, o el reloj deja de operar 
adecuadamente, reemplace las baterias. 

Advertencia: Deseche las baterias rapida y 
adecuadamente. No las queme ni entierre. 

Precaucion : Si no planea usar el reloj 
durante un mes o mas, remueva las baterias. 
Las baterias pueden derramar quimicos que 
pueden derramar las partes electrbnicas. 
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OPERACION 


AJUSTANDO LA HORA ACTUAL 


1. Presione MODE dos veces hasta que 
la pantalla parpadee. 



2. Para ajustar la hora, presione 

repetidamente HOUR para avanzar la 
pantalla de horas una hora a la vez. El 
reloj suena un tono y anuncia cada hora 
conforms avance la pantalla. 




Si avanza la pantalla a una hora pm, 
aparece PM. 

Si no presione HOUR despues de 1 
segundo, ei reloj suena un tono y 
anuncia ia hora en la pantalla. SI la 
pantalla parpadea por 
aproximadamente 5 segundos, la hora 
esta fijada. 

3. Para fijar los mlnutos, siga las mismas 
instrucclones para ajustar la hora, pero 
presione MINUTE en el paso 2. 

4. Un segundo despues de fijar la hora y 
el minuto, suena un tono y el reloj 
anuncia la hora que usted fijd. La 
pantalla parpadea por 5 segundos, 
entonces la hora esta fijada. 
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AJUSTANDO LA ALARMA 


1. Presione MODE hasta que la pantalla 
parpadee y AL aparezca. 



2. Siga los pasos 2 y 3 bajo “Ajustando la 
Hora Actual” en la pagina 8 para ajustar 
la hora y el mlnuto de la alarma. 
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3. Un segundo despues de fijar la hora y 
el minuto, suena un tone y el reloj 
anuncia la hora de la alarma que usted 
fijd. La pantalla parpadea por siete 
veces, y la pantalla regresa a la hora 
actual. 


Para activar la alarma, preslone AL ON/OFF 
hasta que Zz aparezca en la parte superior 
de la pantalla y un segundo icono de 
campana aparezca en la esquina inferior 
derecha de la pantalla. 
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SELECCION DE SONIDO DE LA ALARMA 


Presione HOUR para seleccionar el sonido 
que usted desee. Cada vez que usted 
presiona HOUR, el reloj demuestra una 
alarma de “gallo", una alarma de chirrido o 
una alarma de cucu. 

USANDO Snooze 

En la hora de alarma que usted fijd, la alarma 
suena por un mlnuto, despues 
automaticamente se detlene. 

Usted puede usar el Snooze para sllenclar la 
alarma durante 10 mlnutos. Presione 
SNOOZE . Zz parpadea en la pantalla, lo que 
significa que la funcldn Snooze esta 





encendida. Diez minutes despues, la alarma 
suena nuevamente. 


Nota: Para detener completamente la alarma 
antes de que se apague automaticamente, 
presione AL ON/OFF. 

REPORTE CADA HORA 

Presione HR ANNOUNCE, aparece un icono 
“radiante" en la esquina superior izquierda de 
la pantalla. El reloj anuncia cada hora. 
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CONTROL DE VOLUMEN DE VOZ Y 
ALARMA 

Eije VOLUME a HI o LO para ajustar el 
volumen para la voz y la alarma del reloj. 


LUZ TRASERA 

Para llumlnar la pantalla preslone y oprima 
LIGHT. El reloj anuncia la hora actual. 
LIbere LIGHT para detener la llumlnacldn de 
la pantalla. 
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CUIDADOS 


Para disfrutar de su Reloj Alarma Parlante 
por mucho tiempo: 

Conserve el reloj seco, si se moja, sequelo 
de inmediato. 

Use y almacene el reloj solo en ambientes de 
temperatura normal. 


Maneje el reloj cuidadosa y gentllmente. No 
lo tire. 
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Conserve el reloj lejos del polvo y la mugre. 


Llmple el reloj con un trapo humedo 
ocaslonalmente para conservarlo como 
nuevo 


Al modificar o Intentar forzar los 
componentes internos del reloj, puede 
provocar un mal funcionamlento e invalidar 
su garantia. Si su reloj no esta funcionando 
como deberia, llevelo a su tienda 
RadioShack local para que reciba serviclo. 
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ESPECIFICACIONES 


Energia 3 V cc (2 Baterias AA) 

Exactitud ± 0,67 Segundos/ Dia 

Snooze 10 Minutos 

Dimensiones (HWD) 

4 % X 3 X 1 pulg. 

(120 X 80 X 50 mm) 

Peso (sin baterias) 4 oz 

136 g 


Las especificaciones son tipicas; las 
unidades individuales pueden variar, las 
especificaciones estan sujetas a cambios y 
mejoras sin aviso previo. 
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